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PART III 
Public Works Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർDBT/EE /BLD /EKM/2013 - 14. 


- 2013 നവംബർ 11 . 


ദർ ഘാസ് സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ 
നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ/ www. keralapwd .gov.in - ൽ നിന്നും 
അറിയാവുന്നതാണ്. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, കെട്ടിട വിഭാഗം, 
എറണാകുളം, ഫോൺ: 0484 2337013. 


(ഒപ്പ്) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ. 


- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, കെട്ടിട വിഭാഗം, എറണാകുളം 
താഴെ പറയുന്ന ജോലിക്ക് മുദ്രവച്ച മത്സരസ്വഭാവമുള്ള 
ദർ ഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാ സു കൾ 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം 6- 12 - 2013 വൈകുന്നേരം 
3 മണിവരെ ആയിരിക്കും. അന്നേ ദിവസം ഏതെങ്കിലും 
കാരണവശാൽ അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 
വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ നിരതദ്രവ്യം 

പേരും അടങ്കൽ തുകയും 
48/ ഇഇ / ബി .എൽ. ഡി / 2013 - 14 - ആലുവ അതിഥി 
Omloom108 Digital EPABX moonlloneno , TV , 
Fax Machine, Computer Network എന്നിവയ്ക്ക് 
വേണ്ട കേബിംഗ് ജോലികളും X 10,20,000 25, 500 


- നമ്പർ ഇ . ഡി. റ്റി. ( ടി)/ 19 /2013- 14. 

2013 നവംബർ 12. 
-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി താഴെ പറയുന്ന 
പ്രവർത്തികൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് വൈദ്യുത വിഭാഗം 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, തൃശ്ശൂർ 6- 12 - 2013, 4 മണിവരെ 
മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസുകൾ അന്നേ ദിവസം വൈകുന്നേരം 4.30 - ന് ഹാജ 
രുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. 
പ്രസ്തുത ദിവസം അവധി ആയാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി 
ദിവസം ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമാണ്. 
ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 
മുതൽ 2 മാസംവരെ ആയിരിക്കും. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 7 1,610. 
നിർമ്മാണ കാലാവധി - 2 മാസം. 
കരാറുകാരന്റെ യോഗ്യത - സി . 


3rd DEC. 2013 ] 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


768 


ക്രമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ 

പേരും അടങ്കൽ തുകയും 


നിരത് 
ദ്രവ്യം 


- ദർഘാസ് പ്രമാണ ത്തിന്റെ വില കമ ന മ്പർ 1- ന് 
? 2 , 100 + 5 % വാറ്റ്, കമ ന മ്പർ 2 - ന് ? 3, 000 + 5 % വാറ്റ്, 
ക്രമനമ്പർ 3, 10 ഇവയ്ക്ക് ? 800 + 5 % വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 4 - ന് 
? 500 + 5 % വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 5- ന് ? 1,800 + 5 % വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 
6 - ന് ? 900 + 5 % വാറ്റ്, ക്രമ നമ്പർ 7 - ന് ? 1,200 + 5 % വാറ്റ്, 
ക്രമനമ്പർ 8- ന് ? 2,400 + 5 % വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 9, 13 ഇവയ്ക്ക് 
? 1,500 +5 % വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 11, 14 ഇവയ്ക്ക് ? 1,400 +5 % വാറ്റ്, 
ക്രമനമ്പർ 12 - ന് ? 1,600 +5 % വാറ്റ്. 


34,500 


- 50 , 000 


- പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി കമനമ്പർ 1, 2, 8 
ഇവയ് ക്ക് 45 ദിവസം, കമ ന മ്പർ 3 , 4 , 10 ഇവയ് ക്ക് 
20 ദിവസം, ക്രമനമ്പർ 5, 6, 7, 9, 13 , 14 ഇവയ്ക്ക് 30 ദിവസം, 
ക്രമനമ്പർ 11, 12 ഇവയ്ക്ക് 9 മാസം. 


10 , 000 


5, 400 


30,000 


10 , 400 


15,000 


1 119 / 2013 - 14 - തൃശ്ശൂർപൂത്തോൾ ഫുഡ് ക്രാഫ്റ്റ് 
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗ്രൗണ്ട് ഫ് ളോർ ബിൽഡിംഗ് 

വൈദ്യുതീകരണം (രണ്ടാം ഘട്ടം) - 13,80,000 
2 120/ 2013 - 14 - തൃശ്ശൂർ നെടുപുഴ ഗവ : വനിതാ 

പോളിടെക്നിക് കോളേജിൽ മെയിൻ ബോർഡ് 
ക്രമപ്പെടുത്തലും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്ക് 
പുനർ വൈദ്യുതീകരണവും ? 20 ,00, 000 
3 121/2013 - 14 - തൃശ്ശൂർ അയ്യന്തോൾ വെസ്റ്റ് പോലീസ് 

സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫീസിന്റെ പുനർ 

വൈദ്യുതീകരണം ? 4,00, 000 
- 122/ 2 0 13 - 14 - തൃശ്ശൂർ മാനസികാരോഗ്യ 

കേന്ദ്രത്തിലെ ഫോറൻസിക് വാർഡിലെ വൈദ്യുത 

ക്രമപ്പെടുത്തൽ ജോലികൾ - 3 2,15,000 
- 123/ 2013 - 14 - തൃശ്ശൂർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ കെ . കെ . ടി. എം . 
കോളേജ് കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ യാർഡ് 

ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ X 12 ,00, 000 
6 124/ 2013 - 14 - ഇടുക്കി കുമളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തങ്കമണി ടൗണിൽ ഹെ മാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് 

സ്ഥാപിക്കൽ ? 4, 15 ,000 
7 125/ 2013 - 14 - ഇടുക്കി കട്ടപ്പന ഗവ . കോളേജ് 

ലൈബ്രറി ബ്ലോക്ക് വൈദ്യുതീകരണം ? 6, 00,000 
8 126 /2013 - 14 - ഇടുക്കി ഗവ. എഞ്ചിനീയറിംഗ് 

കോളേജ് സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് വൈദ്യുതീകരണം 
( ടൈപ്പ്-2 18 എണ്ണം) - ? 15,50, 000 
9 127/ 2013 - 14 - ഇടുക്കി നെടുങ്കണ്ടം താലൂക്ക് 

ഹോസ്പിറ്റൽ പുതിയ ബ്ലോക്ക് വൈദ്യുതീകരണം 
ൽ 10 , 00,000 
10 128/ 2013 - 14 - പാലക്കാട് മലമ്പുഴ ഐ . റ്റി. ഐ . 

സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ബിൽഡിംഗ് വൈദ്യുതീകം - 

? 4,00,000 
11 129 /2013 - 14 - എറണാകുളം പുതിയ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് 

ബിൽഡിംഗിൽ 120 ടി. ആർ. ചില്ലർ പ്ലാന്റിന്റെ 
വാർഷിക പ്രവർത്തന കരാർ 1-1-2014 മുതൽ 

30 - 9 - 2014 വ രെ ? 6,74, 883 
12 130/ 2013 - 14 - എറണാകുളം പുതിയ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് 

ബിൽഡിംഗിൽ വാർഷിക പ്രവർത്തന കരാറും 
ഫ്യൂസ് കോളുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യലും 1- 1- 2014 

മുതൽ 30 - 9- 2014 വരെ ? 10,41, 318 
13 131/ 2013 - 14 - എറണാകുളം തൃപ്പൂണിത്തുറ ഗവ . 

ജി. എച്ച്. എസ്. എസ്സ്.- ലെ പുതിയ ബ്ലോക്കിന്റെ 

വൈദ്യുതീകരണം { 7,20,000 
14 132/ 2 013 - 14 - എറണാകുളം വാരപ്പെട്ടി ഗവ . 

ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂളിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം - 
3 7,00,000 


കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത ക്രമനമ്പർ 1, 2 , 5, 7 , 8, 12 , 
13, 14 ഇവയ്ക്ക് പൊതുമരാമത്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ " എ / ബി 
ക്ലാസ്, ക്രമനമ്പർ 11- ന് പൊതുമരാമത്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ " എ / ബി 
ക്ലാസ്സ് അംഗീകൃത ഏജൻസികൾ, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് പൊതുമരാമത്ത് 
ഇലക്ട്രിക്കൽ “ എ / ബി/ സി ക്ലാസ്സ്. 

- ദർഘാസുകൾ വെബ്സൈറ്റായ www.keralapwd.gov.in - ൽ 
പ്രസ്തുത ദിവസത്തിന് 7 ദിവസം മുമ്പ് ലഭ്യമാണ്. ആയത് 
കരാറുകാർ ഡൗൺ ലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ട തും 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
( വൈദ്യുത വിഭാഗം) , തൃശ്ശൂരിന് മുദ്രവെച്ച കവറുകളിൽ 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ദർഘാസ് നമ്പരും ആലേഖനം ചെയ്ത് 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 

- ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് തപാൽ മുഖേന 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. തപാലിലുണ്ടാകുന്ന 
കാലതാമസത്തിന് ഈ ഓഫീസ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. 

- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വാറ്റുൾപ്പെടെയുള്ള വില 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
( വൈദ്യുത വിഭാഗം) , തൃശ്ശൂർ പേർക്ക് മാറാവുന്ന വിധം 
ദേശസാൽകൃത ഷെഡൽ ഡ് ബാങ്ക് അംഗീകൃത ബാങ്ക് 
ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ്, നിരതദ്രവ്യം, കരാറുകാരുടെ നിലവിലുള്ള 
ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്, നിർദ്ദിഷ്ട 
ഫോറത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക കരാർ ? 100 - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 

ടൈപ്പ് ചെയ്തത് എന്നിവ ആവശ്യമായ മറ്റു രേഖകൾ 
സഹിതം ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
നിരതദ്രവ്യം എൻ. എസ്. സി ./ ട്രഷറി ഡെപ്പോസിറ്റ് പോസ്റ്റ് 
ഓഫീസ് ഡെപ്പോസിറ്റ്/ ദേശസാൽകൃത ഷഡ ൾ ഡ് 
ബാങ്കിന്റെ ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്നിവ താഴെ പറയുന്ന 
ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേരിൽ പണയപ്പെടുത്തി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
നിരതദ്രവ്യം പണയപ്പെടുത്താതെ സമർപ്പിക്കുന്ന ടെണ്ടറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. 


38, 800 


25,000 


| 10 , 000 


16 , 900 


26, 100 


- ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ 
നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ്. 


18 , 000 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
വൈദ്യുത വിഭാഗം, തൃശ്ശൂർ. 


( ഒപ്പ്) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ. 


17 , 500 


3rd DEC. 2013 ] 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


769 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


| (2 ) 


- 12 8 6 / 2 0 13 - 14 - മുണ്ടുപറമ്പ് ടൈപ്പ് I 3 / 2 

എൻ. ജി . ഒ . ക്വാർട്ടേഴ് സിൽ വൈദ്യുത 
സംവിധാനങ്ങളുടെ നവീകരണം ? 39,000 


1, 000 


നമ്പർ ഇ .എൽ. ടി .എൻ. 08/ 2013- 14. 

2013 നവംബർ 5. 
-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
വൈദ്യുത വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
സിവിൽസ്റ്റേഷൻ, മലപ്പുറം താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 
കേ രള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 
ഇലക്ട്രിക്കൽ കരാറുകാരിൽ നിന്നും 18 - 12 - 2013 വൈകുന്നേരം 
3 മണിവരെ മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ മത്സരസ്വഭാവമുള്ള 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ അന്നേ 
ദിവസം 3.30 - ന് ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കപ്പെടുന്നതാണ്. 


13 87/ 2 013 - 14 - മുണ്ടുപറമ്പ് ടൈപ്പ് II 1/ 2 

എൻ. ജി . ഒ . ക്വാർട്ടേഴ് സിൽ വൈദ്യുത 
സംവിധാനങ്ങളുടെ നവീകരണം ? 50,000 


1,250 


- 14 88/ 2 0 13 - 14 - മുണ്ടുപറമ്പ് ടൈപ്പ് I 3/ 2 

എൻ. ജി . ഒ . ക്വാർട്ടേഴ് സിൽ വൈദ്യ ത 
സംവിധാനങ്ങളുടെ റീവയറിംഗ് ? 44,000 


1, 100 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


നിരത 
ദ്രവ്യം 


15 89 / 2 0 13 - 14 - മുണ്ടുപറമ്പ് ടൈപ്പ് II 8 /1 
എൻ. ജി . ഒ . ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ വൈദ്യുത 
സംവിധാനങ്ങളുടെ റീവയറിംഗ് ? 50,000 


1,250 


- ( 1) 


16 90 / 2 0 13 - 14 - മുണ്ടുപറമ്പ് ടപ്പ് [ 3 / 1 

എൻ. ജി . ഒ . ക്വാർട്ടേഴ് സിൽ വൈദ്യ ത 
സംവിധാനങ്ങളുടെ റീവയറിംഗ് ? 44,000 


950 


1, 100 


17 91/ 2 013 - 14 - മുണ്ടുപറമ്പ് സർക്കാർ കോളേജിൽ 
പുതിയതായി സജ്ജീകരിച്ച ജനറൽ ലൈബ്രറിയുടെ 
വൈദ്യുതീകരണം ? 50 ,000 


1,250 


1,250 


1 75 / 2013 - 14 - മലപ്പുറം സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ 

ക്യാമ്പസിലെ ഓൺ ലൈൻ മണൽ പാസ് 
കൗണ്ടറിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം -? 37,000 
2 76 / 2013 -14 - തിരൂർ മിനിസിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെ 

കേടായ മോണോ ബ്ലോക്ക് പമ്പ് സെറ്റിന് പകരം 
പുതിയ സബ് മേഴ്സിബിൾ പമ്പ് സെറ്റ് 

അടിയന്തിരമായി മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ ? 50,000 
3 77 /2013 -14 തിരൂരങ്ങാടി മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ 

ല ൻ പ സ ന റി ല ക മ്പട്ടർ പ്ലഗ്ഗ് 
സ്ഥാപിക്കൽ R 18,000 
4 78 /2013 -14 മുണ്ടുപറമ്പ് എൻ. ജി . ഒ. ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ 

1.5 എച്ച്. ബി. ഓപ്പൺ വെൽ സബ്മേഴ്സിബിൾ 
പമ്പ് സെറ്റിന്റെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 
3 9,000 


18 92 / 2 013 - 14 - മലപ്പുറം സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ബി2 

ബ്ലോക്കിലെ എസ്. സി. ഡവലപ്പ്മെന്റ് ഓഫീസിൽ 
വൈദ്യുത സംവിധാനങ്ങളുടെ പുനഃക്രമീകരണം - 
3 73,000 


450 


1,850 


19 93/ 2 013 - 14 - പെരിന്തൽമണ്ണ സബ് കളക്ടറുടെ 

ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ വൈദ്യുതി സംവിധാനങ്ങളുടെ 
അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികളും അഭിവൃദ്ധി 
പ്പെടുത്തലും ? 50,000 


250 


1,250 


20 94 / 2 013 - 14 - പെരിന്തൽമണ്ണ പൊതുമരാമത്ത് 

വകുപ്പ് വിശ്രമമന്ദിരത്തിൽ വൈദ്യുത സംവിധാ 
നങ്ങളുടെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികളും 
അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തലും ? 50, 000 


1,250 


5 79/ 2013 - 14 - മലപ്പുറം സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെ 

ബാലറ്റ് ബോക്സ് ഡിപ്പോയിൽ വൈദ്യുത 

സംവിധാനങ്ങളുടെ പുനഃക്രമീകരണം ? 50,000 1,250 
6 80/ 2013 - 14 - മലപ്പുറം ആർ. ആർ. ആർ. എഫ്. 

പാ ണ്ടിക്കാട് ഡി 13 , ഡി 14 കു ടും ബ 
വസതികളുടെ വൈദ്യുത പ്രതിഷ്ഠാപനങ്ങളുടെ 
വൈദ്യുതീകരണം ? 85, 000 

2 , 150 
7 81/ 2 013 - 14 - മലപ്പുറം ജില്ലാ കളക്ടറുടെ 

ക്യാമ്പിൽ വൈദ്യുതി സംവിധാനങ്ങളുടെ 
നവീകരണം ? 47,000 

1,200 


400 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - 300 + വാറ്റ്. 
കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത എല്ലാ വിഭാഗവും. 
കാലാവധി 7 ദിവസം. 

ദർഘാസുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ള 
കരാറുകാരിൽ നിന്നും ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വിലയും 
വിൽപന നികുതിയും ചേർത്ത് ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾക്കായി 
മലപ്പുറം പൊതുമരാമത്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ സബ് ഡിവിഷനിൽ 
നിന്നും 18 - 12 - 2013 - ന് 1 മണിവരെ അപേക്ഷ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെ കൂടെ ? 100 - ന്റെ 
മുദ്രപ്രതത്തിൽ പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റും പ്രവൃത്തിക്കുവേണ്ടി 
നിരതദ്രവ്യവും അടക്കം ചെയ്ത ദർഘാസുകൾ 18 -12- 2013- ന് 
3 മണിക്കു മുമ്പായി ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
അല്ലാത്തവ യാതൊരു കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ പ്രവൃത്തികളെ സംബന്ധിച്ച് 
മറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. ദർഘാസുകൾ 


8 82/ 2013 - 14 - മലപ്പുറം ഫയർ റസ്മ സ്റ്റേഷനിൽ 

2കെവിഎ ഡിജി സെറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ - 15,000 
9 83/2013 - 14 - മലപ്പുറം സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെ ബിദ 

ബ്ലോക്കിൽ എൻഐസി ഓഫീസിലെ സീലിംഗിൽ 
ട്യൂബ് സ്ഥാപിക്കൽ ? 50,000 
10 84/ 2013 - 14 പൊന്നാനി സബ് ജയിലിൽ വൈദ്യുത 

സംവിധാനങ്ങളുടെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികളും 

അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തലും - 50,000 
11 85 / 2 013 - 14 - മലപ്പുറം സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ 

ക്യാമ്പസിൽ ഫാക്ടറീസ് ആന്റ് ബോയിലേഴ്സ് 
ഓഫീസിൽ വൈദ്യുത സംവിധാനങ്ങളുടെ 
പുനഃക്രമീകരണം ? 50,000 


1, 250 


1, 250 


1, 250 


3rd DEC. 2013] 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


കരാറുകാരുടെയോ അവരുടെ പ്രതിനിധികളുടേയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 3.30 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


1,250 


അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
വൈദ്യുത വിഭാഗം, 

- ( ഒപ്പ്) 
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, മലപ്പുറം, അസിസ്റ്റന്റ്എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
പിൻ - 676 505, ഫോൺ: 0483 - 2733937. എഞ്ചിനീയർ. 


500 


500 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


കണ്ണൂർ സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ രണ്ടാം 
നില യിൽ പ്രവൃത്തിക്കുന്ന മെനിംഗ് 
ആന്റ് ജിയോളജി ഓഫീസിലെ അധിക 
വൈദ്യുതീകരണം ? 50 ,000 
കണ്ണൂർ പി .എസ്. സി . ഓഫീസിലെ വൈദ്യുത 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 20,000 
കണ്ണൂർ റിജിയണൽ പബ്ലിക്ക് ഹെൽത്ത് 
ലാബിൽ പവർ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കലും അധിക 
പ്രവർത്തികളും - ? 18 ,500 
തലശ്ശേരി ഫയർ ആന്റ്റസ്ക് സ്റ്റേഷനിലെ 
സ്റ്റോറേജ് സമ്പിൽ സബ്മേർസിബിൾ 
പമ്പ്സെറ്റ് ലഭ്യമാക്കലും സ്ഥാപിക്കലും - 
? 37,000 
തലശ്ശേരി ഫയർ ആന്റ്റസ്ക് സ്റ്റേഷനിലെ 
കിണറിലേക്ക് സബ്മേ സിബിൾ പമ്പ് 
ലഭ്യമാക്കലും സ്ഥാപിക്കലും ? 35,000 
കണ്ണൂർ സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ പ്രവൃത്തിക്കുന്ന 
ജില്ലാലേബർ ഓഫീസിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്ലഗ്ഗം 
പവർ പ്ലഗ്ഗം സ്ഥാപിക്കൽ - 25,000 


470 


നമ്പർ ടി.എൻ. 10 / 2013 - 14. 

2013 നവംബർ 5 . 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ പൊതുമരാമത്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം സബ് 
ഡിവി ഷ ൻ , തലശ്ശേരി, കണ്ണൂർ താഴെ പറയുന്ന 
പ്രവൃത്തികൾക്ക് യോഗ്യതയുള്ള കരാറുകാരിൽനിന്നും സീൽ 
വച്ച മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


890 


നിരതദ്രവ്യം 


കമ 
നമ്പർ 


| പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 

അടങ്കൽ തുകയും 


630 


(2) 


N 


825 


u 


കണ്ണൂർ കെ . എസ്. ടി . പി. ഡിവിഷൻ 
ഓഫീസിന്റെ ( പഴയ എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ വസതി) അ ധിക 
വൈദ്യുതീകരണം ? 50 ,000 

1,250 
കണ്ണൂർ സ്പെഷ്യൽ സബ് ജയിലിലെ 
വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 33, 000 
തല ശ്ശേരി കോർട്ട് കോംപ്ലക്സില 
ഡി .എൽ.എസ്. എ , ഡി . ജി . പി . ഓഫീസ്, 
നാസിർ ഓഫീസ്, പ്രിൻസിപ്പൽ അഡീഷണൽ 
സബ് കോടതി എന്നിവിടങ്ങളിലെ വൈദ്യുത 
ഫിറ്റിംഗ്സ് സ്ഥാപിക്കലും തലശ്ശേരി കുടുംബ 
കോടതിയിലെ അധിക വൈദ്യുതീകരണവും - 
ൽ 50,000 

1,250 
തലശ്ശേരി കോർട്ട് കോംപ്ലക്സിലെ ഗവ . 
പ്ലീഡർ ഓഫീസിലെ വൈദ്യുത സംവിധാനം 
മെച്ചപ്പെടുത്തൽ - 50,000 

1,250 
തലശ്ശേ രി കോർട്ട് കോംപ്ലക്സിലെ ജില്ലാ 
ലീഗൽ സർവ്വീസ് ഓഫീസിലെ വൈദ്യുത 
സംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ - 50,000 - 1,250 
തലശ്ശേരി കോർട്ട് കോംപ്ലക്സിലെ നാസിർ 
ഓ ഫീ സില വദ ത സംവി ധാനം 
മെച്ചപ്പെടുത്തൽ - 50, 000 

| 1,250 


ജോലി തീർക്കുവാനുള്ള സമയം 7 ദിവസം. 

കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത - പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പ് 
ഇലക്ട്രിക്കൽ എ , ബി , സി വിഭാഗങ്ങൾ. 

- ദ ർ ഘാസ് പമാ ണ ങ്ങ ൾക്കായി തലശ്ശേരിയിലുള്ള 
പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പ് ഇലക് ടിക്കൽ വിഭാഗം സബ് 
ഡിവിഷൻ ഓഫീസിൽ പ്രമാണത്തിന്റെ വിലയും വിൽപ്പന 
നികുതിയും അടച്ച് ഡിസംബർ 12 -ാം തീയതി ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 
1 മണിക്കുള്ളിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് 

100 - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ടൈപ്പു ചെയ്ത് പ്രാഥമിക 
ഉടമ്പടി, നിരതദ്രവ്യം ഇവ അടക്കം ചെയ്ത സീൽ വച്ച 
ക വറുകൾ പ്രവർത്തിയുടെ പേരെഴുതി 12 - 12 - 2013 , 
4 മണിക്കു മുമ്പായി ഈ ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ 
തപാൽ വഴിയോ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
അന്നേദിവസം ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെയോ കരാറുകാർ 
അധികാരപ്പെടുത്തിയ അ വരുടെ പ്രതിനിധികളുടെ യോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ വൈകുന്നേരം 4. 30 മണിക്ക് തുറന്ന് 
പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. 


- പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച് 
മറ്റു വ്യവസ്ഥകൾ മേൽ പ്രവർത്തികൾക്കും ബാധകമാണ്. 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

- ( ഒപ്പ്) 
ഇലക്ട്രിക്കൽ 

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
സബ് ഡിവിഷൻ, തലശ്ശേരി. 

എഞ്ചിനീയർ. 


